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ETX2-US2 

セツトアツブガイド 



USB 接続製品の場合 

■パソコンに USB ポートと CD - R 〇 M ドライブがあることを確認してください。 

•本製品は、パソコンの USB ポートに直接接続してください。 （ USB ハブ、増設の USB ポ 
—卜には接続できません。） 

■ WindowsXP ServicePackl 以前で 、 USB 2.0 HostController 搭載の機種をご使用の 
場合は 、 Windows XP ServicePackl 以降にアップデートし 、 「Windows XP ホットフイ 
ックス- KB 822603」をインス! -- ルしてください 。 Windows Update や Microsoft 社 
の Web サイトより入手できま 


インストールする 



ここではまだ本製品を挿入しないでください。 


下記の作業は、本製品をパソコンに挿入しない状態で行います。本製品 
の接続は、下記の作業中に行しヽます。 


※本製品を挿入してしまった場合は、「オンラインマニュアル」の【困ったときには】を 


ご覧ください。オンラインマニュアルの見かたは、裏面をご覧ください。 


〇 Windows を起動します） 

Windows Vista ®/ XP / 2000の場合は、管理者権限または Administrators 権限 
のあるユーザーでログインします> 

※起動中のアプリケーションをすべて終了してください。 



❷サポートソフト CD - ROM を 
ノ \°ソコンにセツトします ） 



❸メニュー画面が表示されま 
すので[自動インス! — ル]を 
クリックします> 

キーボードなどに触れずに 
しばらくお待ちください。 

※メニュー画面が表示されない場合は、[マ 
イコンピュータ]から、 CD - ROM ドライ 
プアイコンを開き、 [ AUTORUN . EXE ] 
をダブルクリックしてください。 




❹ [ CD - ROM の取り外し]画面 
になり、自動で CD - ROM が 
出てきますので; CD-ROM 
を取り出します） 

(画面操作はありません。） 




Windows の CD - ROM を要求された 
場合は、次の手順にしたがってください。 

① Windows の CD-ROM を 
ノ \°ソコンにセツトします。 

② [ OK ] ボタンをクリックします。 





=r) Vイスドライ；《のインストール中に Windows 98の CD-ROM 

0 ■ 溝 !#! 微 ® IT 激歐てく ® い。 


ff imi r いいえ OK 」 


❺右の画面が表示されたら、 
LAN アダプターをパソコン 
にしつかりと J 車入します。 
(画面操作はありません。） 


ドライパインストーノレ状況 
ステータス 

デパイスの技索中です《 
り付けてください* 


進捜状況 



〇 再起動の画面が表示されたら、 
[ OK ] ポタンをクリックして、 
パソコンを再起動します> 


最疼確認 


1^1 


[0 K] ボタン！:押 T と WindowsC 芎起動を行います。 
しばらくお待ちください • 


クリック 


:これでインス!ルは完了です。 

LAN ケーブルを使用して、本製品をモデムやブロードバンドルー 
ターなどにつないでインターネット接続をご確認ください。 



んな時には Q&A 


•インストールしたのに通信て'きない•〇 s リカバリ後に正常に認識て'きない 



次の手順で[デバイスマネージャ]を開き、[ネットワークアダプタ]の下に [1-0 DATA xxxx ] ( xxxx は、製品型番な 
ど)と表示されていることを確認します。その先頭に [!] マークが表示されていないことも確認します>右上のお使い 
の OS の個所のみご覧ください。 


^^^^^^^^^^^©[スタート]をクリックし、[コンピュータ]を右クリックして[プロパティ]をクリックします。 

② 画面左上「タスク」内の[デバイスマネージャ]をクリックします。 

③ [デノ K イスマネージャ]画面で[ネットワークアダプタ]をダブルクリックします。 


Windows XP 


Windows 2000 


Windows Me 

Windows 98(SE 含む ) 


① [スタート]をクリックし、[マイコンピュータ]を右クリックして[プロパテイ]をクリックしまあ 

② [システムのプロパテイ]画面が表示されますので、[ハードウェア]タブをクリックして[デバ'イスマネージャ]を 
クリックします。 

③ [デノ K イスマネージヤ]画面で[ネツトワークアダプタ]をダブルクリックします。 


① [マイコンピュータ]を右クリックし、[プロパテイ]をクリックします。 

② [システムのプロパテイ]画面が表示されますので、[ハードウェア]タブをクリックして[デバ'イスマネージャ]を 
クリックします。 

③ [デノ \イスマネージヤ]画面で[ネツトワークアダプタ]をダブルクリックします。 


① [マイコンピュータ]を右クリックし、[プロパテイ]をクリックします。 

② [システムのプロパティ]が表示されますので[デバイスマネージヤ]タブをクリックし、[種類別に表示]で 
[ネットワークアダプタ]をダブルクリックします。 


確認の結果、下の該当するケースをご覧ください。 


■正常に表示されている場合 

本製品のインス!ルには問題ありません。 

接続先のネットワーク(インターネットサービス）へ接続するために必要な設定がされていることをご確認ください。 




■表示がない場合 

デバ'イスマネージヤの「？その他のデバイス」をダブルクリックし、 [! 


1-0 DATA xxxx ] または [! USB Device ] または [! イーサネツトコント 


口ーラー]表示されていることを確認します。表示されている場合は、 
しヽつたん本製品を外し、表示が消えることを確認します。 



•消えた場合 . 本製品が誤認識されていますので、次の 

の手順を実行してください。 

•消えない場合…… 「 Q 2: 本製品が全く認識されていない」を参照じ C ください。 


■[!] マ-クがついている場合 

① [! 1-0 DATA xxxx ] または [! USB Device ] または [! イ-サネットコントロ-ラ]などと誤認識されたドライバをクリックし、選択されていることを確 
認した後、右クリックし、表示されたメニューから[削除]をクリックしてください。あとは画面の指示にしたがって削除しまあこの後、再起動を要求され 
る場合、[いいえ]をクリックして、再起動しないでください。 

② サボートソフト CD - ROM を挿入します。 

メニュー画面が表示されますので、[手動インストール]をクリックし、画面の下に表示されている[アンインストール]をクリックします。 

あとは、画面の指示にしたがってドライバをアンインス!-ーノレしま 

③ いったん、本製品を取り外しま 

④ 本製品をパソコンに接続していない状態で、再度インストールします。 

さらに詳しい内容については、サボートソフト CD - R 〇 M 内の【困ったときには】をご覧ください。 



本製品が全く認識されていない 


•本製品が、しっかり差し込まれていなしヽ場合がありま 
す。本製品をいったん抜き、再度しっかり奥まで差し込 
んで、本製品が認識されるかどろかをお試しくだい。 

• USB ポートが複数ある場合は、差し込む USB ポートを 
変更してお試しください。 


• USB ハブに接続している場合は、パソコン本体の 
USB ポートに接続してください。（本製品は USB ハブ 
には接続できません。） 



本紙に記載が'無い内容については… 


「オンラインマニユアノレ」をご覧ください。「オンラインマ 
ニユアル」の見かたについては、裏面をご覧ください。 


(キリトリ線） 


大切に保管してください。 


修理の際は、保証書を切り取り製品に同悃 
して送付してください0 


取扱説明書などの注意書きにしたがった正常 
な使用状態で、保証期間内に故障した場合に 
は、商品とハードウェア保証書をこ'持参こ'提 
示の上、お買い求めの販売店または弊社（修 
理センター）にご依頼ください。 

ご販売店様へ 

1. お客様へ商品をお渡しする際は必ず販売 

日をご購入日欄に記入し、貴店名/住所、 
貴店印をご記入ご捺印ください。（保証期 
間が無期限の製品においては不要です。） 

2. 記載漏れがありますと、保証期間内でも無 
料修理が受けられません。 


會 



八ードウエア保証書 


力/ 


☆印の箇所は楷書で明確にご記入ください。記載漏れがありますと、保証期間内でも無料修理が受けられませんのでご注意ください, 
販売店欄は販売店でご記人いただくものです。記人がない場合はお買い上げの販売店にお申し出ください。（保証期間が無期限の 
製品においては不要です。）また、本書は再発行いたしませんので保証規定とともに紛失しない様大切に保管してください。 


_ 


'八り 




保証内容等につきましては、保証規定をご参照ください。 
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安全にお使いいただくために 


お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いい 
ただくための注意事項を記載していま兄ご使用の際には、必ず記載事項をお 
守りください。 


籲警告および注意表示 

△警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を 
負う可能性が想定される内容を示しています= 

△注意 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負ろ可能 
性又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 



△警告 


② 

分解禁止 


本製品をご自分で修理•分解•改造しないでください。 

火災や感電、やけど、故障の原因となります> 

修理は弊社修理センターにご依頼ください。分解したり、改造した場合、保証期間であっても有 
料修理となる場合があります> 


^ 煙がでたり変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止してくださ 

ぃ。 

電源 プラグコンセントから電源プラグを抜し、てください。そのまま使用すると火災•感電の原因となります 》 
を抜く 


発火注意 


本製品の取り扱いは、必ず取扱説明書で接続方法をご確認にな 



參接続ケーブルなどの部品は、必ず添付品または指定品をご使用ください。指定品以外を使用 
すると火災や故障の原因となります> 

參ケーブルにものをのせたり、弓 I つ張ったり、折り曲げ•押しつけ•加工などは行わなし、でくださ 
し、。火災や故障の原因となります> 


〇 本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンや周辺機器のメーカー 
が指示 してぃる警告、注意表示を厳守し、正しぃ手順で使用してく 

厳守 ださい0 

警告•注意事項を無視すると人体に多大な損傷を負5可能性があります> また、正しぃ手順で操 
作しなぃ場合、予期せぬトラプルが発生する恐れがあります> 

ご使用のノ \°ソコンや周辺機器のメーカーが指示してぃる警告、注意事項、正しぃ手順を厳守して 
くださぃ。 


0 

禁止 


給電されている LAN ケーブルは絶対に接続しなし VC ください。 

給電されているケープ;レを接続すると、発煙したり、火災の原因になります> 


0 

水ぬれ禁止 


本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使用しないでください。 

お風呂場、降雨降雪中の屋外、海岸、水辺などでの使用は火災•感電•故障の原因となります> 


0 

禁止 


故障や異常のまま、通電しないでください。 

本製品に故障や異常がある場合は、必ずパソコンから取り外し、コンセントから電源プラグを抜 
し VC ください。また、絶対に通電をしなしでください。そのまま使用すると、火災•感電•故障の原 
因となります> 


0 

禁止 


本製品を病院内で使用しないでください。 

医療機器の誤動作の原因になることがあります> 


A 注意 


A 本製品を使用中にデータが消失した場合でも、データの保証は 
一切いたしかねます> 

注意取扱説明書などで、操作方法を確認して操作してください。また、故障などに備えて定期的にバッ 
クアップを行ってください。 


0 


製品は精密部品です> 以下のことにご注意ください。 

參落としたり、衝撃を加えたり、無理な力を加えたりしない 
參本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない 
參重いものを上にのせない 

參本製品内部に液体、金属、たばこの煙などの異物を入れない 


0 

禁止 


本製品のコネクタ部分には直接手を触れなしヽでください。 

静電気が流れ、部品が破壊されるおそれがあります> また、静電気は衣服や人体からも発生する 
ため、本製品の取り付け•取り外しは、スチールキヤビネットなどの金属製のものに触れて、静電 
気を逃がした後で行ってください。 


0 

禁止 


本製品は以下のよラな場所(環境)で保管•使用しないでください。 

故障の原因となることがあります> 

參振動や衝撃の加わる場所參直射日光のあたる場所•湿気やホコリが多い場所參温湿度差 
の激しい場所參熱の発生する物の近く(ス I -ーブ、ヒータなど）參強い磁力•電波の発生する物 
の近く (磁石、デ v スプレイ、スピーカ、ラジオ、無線機など）籲水気の多い場所(台所、浴室など） 
參傾いた場所參腐食性ガス雰囲気中(〇12}25、1\^3、502、1\10乂など）參静電気の影 
響の強い場所參保温性•保湿性の高い（じゅうたん•スポンジ•ダンボール箱•発泡スチロール 
など)場所(保管は問題ありません） 


0 バソコンから本製品にアクセス中にバソコンや本製品の電源を 
切ったり、リセツトしないでください。 

禁止 故障の原因になったり、データが消失するおそれがあります> 


保証規定 


[ l 保証内容 


取扱説明書•本体添付ラペルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合に 
は、本保証規定の記載内容に基づき、無料修理または、弊社の判断により同等品への交換 
をいたします。修理のため交換された本体もしくはユニット単位の部品はお返しいたし 
ません。 


[2 保証対象 


保証の対象となるのは製品の本体部分のみで、添付ソフトウェアもしくは添付の消耗品 
類は保証の対象とはなりません。 


[3 修理依頼 


修理を弊社ぺご依頼される場合は、製品とハードウエア保証書を弊社へお持ち込みいた 
だけますようお願いいたします。送付される場合、発送時の費用はお客様のご負担、弊社 
からの返送時の費用は弊社負担とさせていただきます。また、発送の際は必ず宅配便を 
ご利用いただき、輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱 • 梱包材をご使用いただき、輸 
送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いいたします。 


[4 保証適応外 


保証書をご提示いただきましても、次の場合は有料修理となります。 

1) ご購入日から保証期間が経過した場合。 

2) 修理ご依頼の際、ノヽードウエア保証書のご提示がいただけない場合。 

3) ハードウエア保証書の所定事項(型番、お名前、ご住所、販売店欄(保証期間が無期限の製品は 
除く)など)が未記入の場合、または字句が書き換えられた場合。 

4) 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害、その他の天変地変、公害または異常電圧による故 
障もしくは損傷。 

5) お買い上げ後の輸送、移動時の落下 • 衝撃などお取り扱いが不適当なため生じた故 
障もしくは損傷。 

6) 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器に起因す 
る故障もしくは損傷。 


7) 取扱説明書に記載の使用方法または注意に反するお取り扱いに起因する故障もしく 
は損傷。 

8) 弊社以外で改造、調整、部品交換などをされた場合。 

9) その他弊社の判断に基づき有料と認められる場合。 

10) 保証期間が無期限の製品において、初回に導入した装置以外での使用。 


f 5 弊社免責_| 

本製品の故障、または使用によって生じた保存データの消失など、直接および間接の損 
害について、弊社は一切の責任を負いません。 


[6 保証有効範囲 

ハードウェア保証書は日本国内においてのみ有効です。 

This warranty is valid only in Japan. 

※ハードウェア保証書は、ハードウエア保証書および本保証規定に明示した期間、条件のもとにおいて無料 
修理をお約束するものです。 

八ードウエア保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。 


お願い 

本商品および本商品の取扱説明書の内容の一部または全部を、弊社の許諾なしに複 
製することはできません。ハードウエア保証書は所定事項が記入されることにより有効 
となります。本商品は、将来改良のため予告なく変更する場合があります。本商品、また 
はこの一部をご利用になる商品を販売される場合は弊社営業までご相談ください。 


に注意] 

1) 本製品及び本書は株式会社アイ•オー • データ機器の著作物 
です。 

したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複 
製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。 

2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸 
送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設 

備や機器、及ひ'海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性 
を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み 
込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、 
制御システムなどに本製品を使用され、 

本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害 
などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。 
設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災 
延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期 
されるようご注意願います。 

3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された 
場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本 
製品に関し、日本国外への技術サボート、及びアフターサー 
ビス等を行っておりませんので、予めご了承ください。 
(This product is for use only in Japan. We bear 
no responsibility for anydamages or losses 
arising from use of, or inability to use, this 
product outside Japan andprovide no technical 
support or after-service for this product outside 
Japan.) 

4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制 
製品に該当する場合があります。 

国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの 
手続きが必要になる場合があります。 

5) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかか 
わらず責任は負いかねますのでご了承ください。 


オンラインマニュアルの見かた 


サポート tz ンターへのお問い合わせ 


本製品の各部の名前、動作環境、仕様(ランプの説明など)、困ったときには、 
より詳しい設定方法につしヽてはサボートソフト CD - ROM に収録されている 


オンラインマニュアルをご覧ください。 

〇サボートソフト CD - ROM をパソコンにセットします 5 

© 自動で表示されるメニューの[オンラインマニュアル] — [今すぐ読む] 
をクリックします> 

自動で メニューが 表示され ない 場合は、 [マイコンピュータ] — 
[ CD - ROM ] — [ Autorun . exe ] の 順にダブ^レクリツクして、 メニュ ー 


を表示させてください。 


参考 


オンラインマニュアルを表示さ 
せると、右のメッセージが表示さ 
れる場合があります。この場合、 
[はい]ポタンをクリックします。 


力[いいえ]ボタンをクリックした場合 
右の画面て'' [ OK ] ボタンをクリック 
してください。 


戀■鱗職起溫吳讎溫 


ア'亍ィブ)て初1って(.)5,夕?里 j 

□ 今後、この火)セ-ジを表示しない① 


里力体る厂卜奋表示^ 


:クリック) 

t cto a 


nr 


情拟お気づきで寸か？ 


於/ブアゥブ〜Vドゥ W 金7フ W 
Inlernel Explorer でブ□成れ没:.. If 報パ-て-管吿しま寸。 Web ベ¬ 
ジが正しく 衾 〒ぶれない場含、 ブラ t? ザ (3) 上⑽句?こ表示される描相パー 
くださ“ 

□ 今 fJL メク t- フ衫 ISUt い似 

I クリック 


この場合、一部の機能が正しく動きません。情報バーをクリックし、[ブロックさ 
れているコンテンツを許可]をクリックしてください。 

イルの驪裏 (t) 裹乐⑽お気 t 入0⑻ツール〇?ヘルブ妙 


か一 


ィ1呆續•於め.:ュ-穸 

f ①クリック| 


:アクゼスぴ&ァ方づンメ j 表示さ jmu 乂 w 


Explorer て，做されて C 母す。オプション奄表示す24 
ーブ□，欠?れて(•ゆ:!^ンッ聯-「 
确性卿月袖 
二 i*k. へ-‘：I 


羞 ( y,yw ' m 

I ②クリック;^ . 


①弊社ホームページをご確認ください。 

オンラインマニュアルの【困ったときには】で解決できない場合は、サ 
ポート Web ページ内の「製品 Q & A 、 News など」もご覧ください。過 
去にサボートセンターに寄せられた事例なども紹介されています> 


製品 Q & A や News など 


http://www.iodata.ip/support/ 


また、サボートソフトをバージョンアップすることで解決できる場合が 
あります。下記の弊社サポートライブラリから最新のサポートソフトを 
ダウンロードしてお試しください。 


最新サポートソフト 


http://www.iodata.jp/lib/ 


②それで'も解決できない場合は、下記にお問い合わせください。 

住所：亍 920-8513 石川県金沢市桜田町2 丁目84番地 
アイ■オー_データ第2ビル 
株式会社アイ■オー■データ機器サボートセンター 

電話：本社 076-260-3644 東京 03-3254-1144 

※受付時間9:00〜17:00月〜金曜日（祝祭日を除く） 

FAX 本社076-260-3360東京 03-3254-9055 

ィンターネット： http://www. lodata. j p/support/ 

•お知らせいただく事項につし vc 

サボートセンターへお問い合わせいただく際は、事前に以下の事項をご用意ください。 

1. ご使用の弊社製品名 

2. ご使用のバソコン本体の型番 

3. ご使用の OS のバージヨン 

4. トラブルが起こった状態、トラブルの内容、現在の状態(画面の状態やエラーメッ 
セージなどの内容） 


使用上のご注意 


•本製品は、スタンバイやレジュームなどの休止状態からの復帰には対応し 
ておりません。 


修理について 


※詳しくは、サボートソフト CD-ROM のオンラインマニュアル内、【アフターサービス 
について】をご覧 <ださい。 


•サーバーにロクインしている場合、本製品は取り外さなしヽでください。取り 
外した場合、サーバーから切断される場合があります* 

接続を回復する際は、 Windows を苒起動してください。 

•本製品をパソコン本体から取り外した後に再度接続する場合は、 
Windows の[デ A ' イスマネージャ]画面内の[ネットワークアダプタ]に 
[1-0 DATA xxxx ] ( xxxx は製品型番等)が表示されていないことを 
ご確認の上、接続してください。(連続して頻繁に抜き差しを行うと、 
誤動作する可能性があります*) 

•本製品は、パソコンの US 巳ポートに直接接続してください。 （ US 巳ハブ、 
増設の USB ポートには接続できません。） 

•ご利用のパソコンにより、充分な実効通信速度が得られない場合があります ) 
• USB 1.1( OHCI ) には、ご利用の OS にかかわらず対応しておりません。 
•【Windows Me /98 (Second Edition 含む)をお使いの場合】 

• USB 1.1 接続のみの対応となります> 

•本製品は、パソコン本体標準の USB 1 .1 のポートに接続してください。 
•本製品は情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ 
く製品です> 


弊社製品の修理については、以下の事項をご確認の上、販売店へご依頼いただ < か、 
または下記修理品送付先ま t お送りくださいますようお願いいたします。 
•原則として修理品は弊社への持ち込みが前提て'す。送付される場合、発送時の費 
用はお客様負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。 

•修理品にはご使用の環境や現在の状態をお書き添え < ださい。 

•保証期間中は無料て修理いたします^ 

※ハードウェア保証書に記載されている 1 ■保証規定」に該当する場合は有料とな 
ります。保証期間につきましては八ードウェア保証書をご覧ください。 
•保証期間後は有料 t ' 修理いたします。 

※製品によっては主要部品が一体化されている場合があります。これらの製品 t 
故障が主要部品におよんていた場合、各ユニットの交換を実費て'行います。 
•修理品送付先 

住所〒920-8513石川県金沢市桜田町2丁目84番地 
アイ•オー•データ第2ビル 
株式会社アイ•オー•データ機器修理センター 宛 

※修理品を送付される場合は、輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱•梱包材をご使用ください。 

また、紛失等のトラブルを避けるため、宅配便または書留郵便小包ての送付をお願いいたします。 

また、本製品名、シリアル番号(製品に貼付されたシールに記載されています)、お送りいただいた日時 
をメモに控え、お手元においてください。 



この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準 r = 

に基づくクラス B 情報技術装置て'す。この装置は、家庭環境使用す |// P | 
ることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信 L L 

機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 - 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 


デジタルライフの夢を拡げる 

1§アず*方 一•デー5機器 

本社サポートセンター：〒 920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 

ホームページ： http://www.iodata.jp/support/ 2008.6.27 発行 

Copyright ( C ) 2006-2008 1-0 DATA DEVICE ， INC . All Rights Reserved . 















































































